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ROSA ALPINA, 


( Var. Icevis .) 


R. germimbus globosis, pedunculisque glabris ; foliolis bidentatis, 
caule inermi. (N.) 

R. Alpina Icevis. Desv. Journ. de Bot. i8i3, p. 119 , var. 

LE ROSIER DES ALPES. 

(Vir. a ovaires globuleux et. a pédoncules glabres.) 

. \ 

DESCRIPTION. 

Cet arbuste s’éléve á quatre ou cinq pieds; ses tiges allon- 
gées prennent, en vieillissant, une couleur rougeátre á-peu- 
prés semblable á celle qu’on remarque dans le Rosier canelle : 
elles sont entiérement dépourvues d’aiguillons. Les feuilles, de 
cinq, sept ou neuf folióles, ovales, glabres, presque toujours 
doublement dentées, sont portees par des pétioles légérement 
hispides, munis á leur base de stipules larges et denticulées. 
Les fleurs, tantót solitaires, tanto! deux ou trois ensemble, 
terminales et axillaires, sont supportées par des pédoncules 
glabres garnis de bractées ovales légérement dentées. Lfovaire 
est de forme globuleuse, et les lobes du cálice, entiers, linéaires, 
spatulés au sommet, sont cotonneux en leurs bords. Corolle 
de cinq pétales échancrés, d’un rouge vif, un peu blancs vers 
Fonglet. Un grand nombre d’étamines. Styles distincts. 



















































































































































































































